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В последние годы появился заметный 
интерес к изучению возможности приме- 
нения в области биологии размножения 
животных разнообразных физических ме- 
тодов обработки спермы с целью повы- 
шения ее биологической полноценности и 
криорезистентности. 

Имеются сообщения о воздействии 
ультразвуковой обработки, электричес- 
кого и магнитного полей на сперму жи- 
вотных с целью повышения ее качества 
(Вишневский В.И. 1988; Мазида Н., 1995). 
Принципиально новым методом, оказы- 
вающим влияние на биологическую пол- 
ноценность спермы животных, является 
использование лазерного излучения, со- 
здаваемого оптико-квантовыми генерато- 
рами (Девятков Н.Д. и др., 1987; Николов 
И., Несторова Ю.., 1994). 

Установлено, что, излучение, генериру- 
емое гелий-неоновым лазером оказывает 
биологическое воздействие на качествен- 
ные показатели спермы различных видов 
животных. При этом отмечается значи- 
тельное повышение показателей подвиж- 
ности и живучести сперматозоидов, а так- 


же результативности искусственного 
осеменения животных (Николов И., Нес- 
торова Ю., 1994). 

Целью наших экспериментов было 
сравнительное изучение действия излуче- 
ний красного и инфракрасного диапазонов, 
генерируемых гелий-неоновым и арсенид- 
галиевым (Не-М№ и А!гз-Са) лазерами, на 
криорезистентность и фертильность спер- 
мы баранов. Облучение спермы баранов 
проводили на лазерной установке, собран- 
ной в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Источни- 
ками излучения служили гелий-неоновый 
(Не-М№ е, длина волны 0,63 мкм) и арсенид- 
галлиевый (Атз-Са, длина волны 0,89 мкм) 
лазеры. Эксперименты проводили в 5 раз- 
личных режимах (В2, В4, В8, В16, ВЗ2), от- 
личающихся по частоте излучения лазера 
(0,6-10 кГц), мощности излучения (0,15-2,4 
мВт) и времени экспозиции (30-300 се- 
кунд). Для каждого режима соответство- 
вали определенные значения мощности и 
частоты (табл. 1). 

В экспериментах использовали свеже- 
полученные эякуляты спермы баранов с 
подвижностью 80-90%, разбавленную в 3 


Таблица 1 
Экспериментальные режимы работы Аг5-Са и Не-№е лазеров 
Режим В2 В4 В8 В16 В32 
Частота, кГц 0,6 1,25 2:5 5 10 
Агз-Са 2. 2 2 2. 2 
Средняя мощность, мВт 
Не-Ме 0,15 0,3 0,6 1,2 24 
Таблица 2 


Влияние излучения Аг5-Са лазера на живучесть ох- 
лажденной до 4°С спермы баранов (п=12) 


Время Абсолютный показатель живучести сперматозоидов при 4°С, усл.ед. 

излучения, Режим облучения 
т В2 В4 В8 В16 В32 
Контроль 674=21,3 674=21,3 674=21,3 674=21,3 674=21,3 
30 663+23,2 6001,85 800-+22,6* 796+22,9 683-22,9 
60 749=19,4 757+2,98 782+21,7 929-16,8* 8270,69 
90 691+18,1 782+4,57 921+14,8х 906+22,1х 922+30,8х 
120 788+20,6* 980-2,04* 916=26,4* 946+12,6* 869+35,5х 
300 696-18,4 923-1,45х 783+12,7 898+13,1х 789+12,9 
х-Р<0,01 
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раза глюкозо-цитратной средой. В опыт- 
ной группе образцы сперматозоидов не 
подвергали воздействию низкоинтенсив- 
ного лазерного излучения. 

Результаты воздействия лазерной об- 
работки на сперматозоиды оценивали по 
подвижности и абсолютному показателю 
их живучести при инкубации 4 °С. 

Данные о влиянии лазерного излуче- 
ния на живучесть охлажденной спермы ба- 
ранов приведены в таблицах 2 и 3. 

Из данных представленных в таблице 
2, видно, что облучение спермы арсенид- 
галиевым лазером перед охлаждением до 
4°С практически на всех изученных экс- 
периментальных режимах позволило по- 
высить показатели подвижности и живу- 
чести сперматозоидов. Наиболее эффек- 
тивными оказались режимы Е8, В16, В32 
с временем экспозиции от 60 до 120 секунд, 
что привело к значительному (на 30-40%) 
повышению живучести спермы, охлажден- 
ной до 4 °С (Р<0,01). 

Увеличение живучести сперматозои- 
дов наблюдалось также и при использо- 
вании гелий-неонового лазера. Менее эф- 


фективным для данного вида облучения 
оказался режим В2. При остальных режи- 
мах значения показателя живучести спер- 
матозоидов, по сравнению с контрольной 
группой, не подвергнутой облучению, уве- 
личились в среднем на 20-30% (Р<0,05). 

Для оценки влияния арсенид-галиево- 
го и гелий-неонового излучения на биоло- 
гическую полноценность охлажденной до 
4°С спермы баранов были проведены на- 
учно-производственные опыты по искус- 
ственному осеменению овец. Овцематок 
осеменяли двукратно в течение спонтан- 
ного эструса. Для облучения спермы арсе- 
нид-галиевым и гелий-неоновым лазерами 
нами был выбран режим В-8 с временем 
излучения 120 секунд. Результаты опыта 
представлены в таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что в результа- 
те осеменения овец спермой, облученной 
арсенид-галиевым лазером, объягнилось 
на 5,7% овцематок больше, чем в контро- 
ле (Р<0,05). При осеменении овец спермой 
облученной гелий-неоновым лазером так- 
же оказало повышение оплодотворяемос- 
ти овцематок на 3,6% (Р>0,05). Показа- 


Таблица 3 
Влияние излучения Не-М е лазера на живучесть 
охлажденной до 4°С спермы баранов (п=12) 
Абсолютный показатель живучести 
Время излучения, сперматозоидов при 4°С, усл.ед. 
секунды Режим облучения 
В2 В4 В8 В16 В32 
Контроль 638=20,4 | 638+20,4 | 638+20,4 | 638+204 | 638+20,4 
(без обработки) 

30 571=11,3 716-13,3 688=14.4 676-—19,3 630-20,0 

60 499-14,8 629+16,0 921-15,3* 698-19,1 655-191 

90 645-19,6 846=241х 975-26,0х 996-22. 4х 748—10,1х 

120 648-19,0 897-22, 6х 982-17.2х 926-241х 810=18,6* 

300 688-23,4 798+13,1 682-141 706+22,1 621=26,0 

х- Р<0,05 

Таблица 4 


Влияние арсенид-галиевого и гелий-неонового лазерного излучения 
на результативность искусственного осеменения овец спермой сохраняемой при 4°С 


Е Время Режим Число осе- Объягнилось 
ЕЕ. но излучения, | излучения, мененных 
сек. сек. овцематок, голов | голов % 

а 120 В-8 36 30 | 83,4+5,23* 
ры 120 В-8 38 31 | 8134412 
Контроль 

(без обработки) - . 36 28 7574,08 

х- Р<0,05 
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тель многоплодия овец был одинаковым 
во всех группах. 

Вероятно, применение других режимов 
и времени излучения лазерной обработки 
спермы смогут оказать более эффектив- 
ное действие на оплодотворяющую спо- 
собность сперматозоидов барана. 

Полученные результаты свидетельс- 
твуют о перспективности использования 
лазерного излучения для повышения кри- 


РЕЗЮМЕ 


оустойчивости спермы баранов. Необхо- 
димы дальнейшие исследования в данном 
направлении, с проведением искусственно- 
го осеменения овец спермой, подвергнутой 
облучению арсенид-галиевым и гелий-не- 
оновым лазерами перед криообработкой 
с применением различных режимов и вре- 
мени излучения, при хранении как в глубо- 
козамороженном до (-196 °С), так и охлаж- 
денном от 16 до 0 °С состоянии. 


Изучена эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения на криорезистентность спермы 
баранов. Наши результаты свидетельствуют, что излучение Аг5-Са и Не-М№е лазеров оказало крио- 
протективное влияния на сперму баранов, сохраняемую при 4°С. 


ЗОММАКУ 


Ош: гези5 сопсш4ей а птадме@ Агз-Са и Не-М№е 1азег Ваз сгуоргобасйуе еНесё оп Ше гат зетеп 


$фогаре а 4°С. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО АНТИБИОТИКА 
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ГЛИКОПИНА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 


ЗАБОЛЕВАНИЯХ 


Желудочно-кишечные болезни но- 
ворожденных телят распространены в 
стране широко и проявляются большей 
частью в первые 10-15 дней после рожде- 
ния, когда еще не полностью сформиро- 
ваны иммунная, нервная и эндокринная 
системы организма (Широков И.Н., Бра- 
тухин И.И.., 1999). 

В Российской Федерации незаразные 
болезни органов пищеварения у телят 
раннего возраста составляют 39-90%, 
при этом 30-55% их гибнут в первую не- 
делю жизни и еще 23-27% - во вторую 
(Иноземцев В.П. и др., 2000). 

Массовые желудочно-кишечные бо- 
лезни новорожденных телят обусловле- 
ны различными этиологическими аген- 
тами и протекают чаще всего в форме 
смешанных инфекций. При этом на каж- 
дой крупной животноводческой ферме 
ассоциации возбудителей, как и факто- 
ры, предрасполагающие и способствую- 
щие возникновению и развитию болез- 


ней, различны. 

Возникновение болезни, тяжесть ее 
течения и исход зависят от степени ох- 
вата поголовья, состояния организма 
животного, уровня его естественной ре- 
зистентности и тех условий, в которые 
теленок попадает после рождения и в 
последующие периоды выращивания. 

Новорожденный молодняк не имеет 
надежной иммунологической и физио- 
логической систем защиты от воздейс- 
твия окружающей микрофлоры. Уро- 
вень резистентности новорожденных 
телят обеспечивается совокупностью 
многих факторов, среди которых перво- 
степенное значение имеет качество по- 
лучаемого молозива, являющегося глав- 
ным источником иммуноглобулинов. 
При запоздалом приеме первой порции 
молозива или его физиологической не- 
полноценности у молодняка нарушается 
формирование местной и общей защи- 
ты, то есть создается предрасположен- 
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